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trefacteurs, toutes mesures de droit. 








Nous avons rhounour de présenter au Corps Médical un nouveau Recueil de nos Appareils, 

Nous nous sommes efforcés au fiu- j ,,, 

mécanique industrielle, de transformer notre techn.que el P-ê^ès de la 

offrir un Arsenal absolumen 

Depuis la fondation de notre Maison en 1890 
nables des AppareUs d’une qualité et d’une application irr^rlcrablT 

C’.«r:r“ *”"■ “■■ ■- «■“ —... 

Veuillez airéer, Monsieur le Docteur, nos salutations les plus empressées. 


drapier et FILS, 



1. — Circonférence du corps prise étant debout à l’endroit où s’applique le ban¬ 

dage (c’est-à-dire sur le gros des hanches, un peu au-dessous des crêtes 
iliaques comme dans les deux figures ci-dessus) pour les Hernies inguinales 
et crurales. 

2. — Et à la taille en passant par le nombril pour les Hernies ombilicales (voir les 

deux figures ci-dessus). 

3. — Y a-t-il malformation du bassin consécutive à une coxalgie, luxation congé¬ 

nitale, amputation, etc. Dans ce cas, donner en plus de la circonférence 
totale, la demi-circonférence du centre du pubis au centre du rachis pour 
chaque côté séparément. 


4. — Genre de la Hernie. Est-elle inguinale, crurale, ombilicale? 

5. — Côté de la Hernie (droit, gauche ou des deux côtés). 

6. — Volume de la Hernie ou des Hernies (grosseur d’une amande, d’une noix, 

d’un œuf, d’une pomme). Tombe-t-elle dans le scrotum? 

7. — La ou les Hernies rentrent-elles facilement et complètement? 

8. — Age, sexe et profession du sujet. 

9. — Constitution grasse ou maigre. 

10. —Le sujet est-il habituellement constipé? 

11. — Le sujet tousse-t-il fréquemment? 

12. — Le sujet porte-t-il actuellement un bandage? 


NOTA. — Des feuilles de mesures sont envoyées sur demande. 


QUELQUES CONSIDERATIONS GÉNÉRALES sur L’APPLICATION des BANDAGES DRAPIER 


Nos ressorts de bandages inguinaux sont construits de façon à se placer sur le 
bassin sur un plan presque horizontal; en avant, légèrement ascendant, c’est-à-dire 
passant un peu au-dessous des crêtes iliaques: puis en arrière, horizontalement à 
deux travers de doigts au plus, au-dessus du sillon inter-fessier. 

— La pelote en forme de poire (fig. igS) sera employée de préférence pour 
les pointes de hernies ou pour les hernies de la grosseur d’une petite noix, 
elle devra porter de façon à couvrir les orifices interne et externe du canal 
inguinal. 

— La pelote en forme de bec de corbin (fig. igS) employée dans les hernies ingui¬ 
nales de la grosseur d’une noix, d’un œuf de poule ou de dinde devra être amenée 
en avant vers la verge. 

— Plus la hernie sera volumineuse et plus l’application de la pelote vers la verge 
donnera d’efficacité à la contention. 

Le sous-cuisse sera fixé sur le côté du bandage et viendra se rattacher au 


bouton inférieur du bas de la pelote et serré modérément; dans les bandages cru¬ 
raux, la fixation du sous-cuisse se fera le plus près possible de la pelote. 

— Dans les hernies inguino-scrotales et scrotales, la pelote en bec de corbin 
sera remplacée par la pelote dite anatomique (voir fig. 224, page 6) et pour augmenter 
l’adhérence de la pelote vers la verge, le prolongement de la pelote formant sous- 
cuisse sera boutonné du côté opposé à la hernie. 

— La peau sera bien tirée sous le bandage et sous la pelote en particuliejr pour 
éviter les plis qui amènent des escharres. 

— Le bandage devra être entretenu dans le plus grand état de propreté possible; 
nous conseillons de l’entourer d’une toile que l’on changera souvent. 

Il y aura avantage à saupoudrer de poudre de talc les parties sur lesquelles 
porte le bandage et en particulier la région herniée. 

— Enfin le bon fonctionnement de la peau sera entretenu par des lotions alcoo¬ 
lisées journalières. 
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Bandage à ressort circulaire 


‘Camper' 


Bandage 







HERNIES VOLUMINEUSES AVEC ÉVENTRATION LATÉRALE (Sun^) 



Fig. 2C8. Collection Drapier et fils. 

Hernie gauche du 3" de^ré chez une femme 
avec éventration volumineuse. 



Dans le cas fig. 228, la hernie très volumineuse du côté gauche chez une 
femme obèse, s’accompagne d’éventration latérale embrassant toute la région 
du pubis et retombant sur les cuisses. 

La hernie est parfaitement réduite et maintenue par un bandage du type 
fig. 229, muni d’une pelote très large, de genre anatomique et de forme adaptée 
au cas, montée sur large ressort circulaire de Camper.Prix. 60 » 



Fig. 230. Collection Drapier et fils. 

Le même sujet vu avec le bandage fig. 229, la hernie 
et l’éventration étant complètement réduites 


HERNIES AVEC DILATATION 


BANDAGES “PERFECTUS” 



Fig. 202. 


andage “ Perfectus ” pour hernies au 
l't degré avec dilaiation. 


Prix : Ordinaire.40 „ 

Fm (fig. 202); . . . . 50 JJ 


Modèle DRAPIER & Fils 

Dans les cas de hernies accompagnées de dilatation nous employons 
des bandages du type courant, page 4 et 5 , mais avec des pelotes plus ren¬ 
flées en largeur. 

Lorsque la dilatation est très marquée nous employons nos modèles 
dits “ Perfectus” (fig. 202 et 2o3). 

Ces bandages doubles- sont composés de deux ressorts relativement 
faibles comme force, très bien tolérés par les hernieux. 

Ils s’attachent dans le dos. 

Les pelotes sont à vis et réglables en avant. 

Four les Mesures^ voir page 3 . 
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Fig. 2U3. 


Bandage “ Perfectus ” pour hernies au 
2^ degré et hernies inguino-scrotales, avec 


forte dilatation. 

Prix : Ordinaire.50 » 

Fin (fig. 2 o3) . . . . 70 » 
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HERNIES INGUINALES AVEC PTOSE ABDOMINALE 



Ceinture-Maillot pour ptose abdominale 


Ordinaire (jusqu’à 20 c/m de hauteur). . 20 » 

Moyenne. 30 » 

Fine. 40 » 



Chez les hernieux ayant beaucoup maigri, les 
vieillards, les dyspeptiques, la hernie est fré¬ 
quemment accompagnée de ptose abdomi¬ 
nale. Nous employons dans ces cas avec succès 
le port d'une ceinture-maillot en tissu souple 
enveloppant l’abdomen et soutenant la ptose; le 
bandage est placé sur la ceinture et assure un 
maintien absolu de la hernie. 



Fig. 196 


Tous les bandages inguinaux des pages 4, 5 et 6, 
peuvent être employés avec la ceinture-maillot. 


HERNIES DOUBLES DE VOLUME DIFFÉRENT 




Fig. 193 
Pelote dite “ Bec-de-Corbin 


Pelote dite “ Poire ” 


Les hernies doubles sont fréquemment d’un , volume différent, dans ces cas nous employons les 
mêmes appareils, aux mêmes prix, que ceux décrits aux pages 4, 5 et 6 et dont nous reproduisons 
ci-dessus quelques figures; la fig. iqS représente le bandage destiné à un hernieux porteur d’une hernie 
droite du volume d’un œuf de dinde et d’une hernie gauche du volume d’une noix; la fig. 22 représente 
le bandage pour hernie scrotale à droite et du volume d’un œuf à gauche; enfin la fig. 21 indique le bandage pour une hernie scrotale droite et inguino- 
scrotale gauche. 
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HERNIES INGUINALES IRRÉDUCTIBLES 


VOLUME D’UNE NOIX ou D’UN OEUF DE 


Dans les cas de hernies irréductibles du volume d’une 
noix à une pomme, nous employons des bandages à 
pelote concave qui localisent la tumeur comme dans le 
creux de la main (voir fig. 282.) 

Souvent à la suite de la compression prolongée, la 
hernie cède peu à peu^ il suffit alors de bourrer progres¬ 
sivement la concavité de la pelote, afin d’assurer l’appui 



Bandage à pelote concave (fig. 232). 
Ordinaire . 20 » | Fin ... 30 » 
Avec ressort circulaire de Camper 40 » 
Fin.; 50 » 


POULE ou de DINDE 


constant de celle-ci sur la hernie jusqu’au jour oùTa ré¬ 
duction étant totale, nous substituons un bandage à 
pelote convexe à celui à pelote concave. 

Les modèles à 3o et 5o francs permettent de substi¬ 
tuer une pelote convexe lorsque la réduction est acquise 
en utilisant le même ressort moyennant un supplément 
de 10 fr. pour la pelote convexe. 





GROSSES HERNIES SCROTALES IRRÉDUCTIBLES 


Quand une hernie scrotale-épiploïque ne rentre 
plus et a pris des proportions considérables, nous 
employons l’appareil suspenseur ci-contre dont la 
poche, en tissu peau de diable, offre, en même temps 
qu’une grande douceur, une grande force de contention. 
La ceinture de cet aonareil en tissu large, bordée 


DRAPIER 


FILS, 


Rue 


de peau de chamois, a pour but de soutenir non 
seulement la poche, mais encore de s’opposer à la 
sortie de nouvelles portions intestinales. 

Dans certains cas : réduction partielle de la hernie, 
dilatation considérable, etc. ; une pelote herniaire 
hxee a 1 intérieur de la ceinture, rend de grands services. 


Photographie du s 
ductible énorme chez 
talement) 96 c/m, hai 


Rivoli, PARIS 


PRIX ; 

Suivant la taille . 25 » à 30 v- et 35 

Pelote herniaire, en plus. 5 » 

Mesures : 

Donner la circonférence sur le gros du bassin ; 

, , du scrotum dans le sens horizontal 

OuK^IP allant d’un entre-jambe à l’autre.' 

Quel est le cote du scrotum qui est le plus gros ? 

De quel cote la verge se trouve-t-elle déplacée? 
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Bandage anglais simple 
Ordinaire 20 » 1 Fin 30 1 Extra-fin. 40 » 
Avec pelote anatomique. 50 » 



Les deux figures superposées indiquent l'opposition 
existant dans le principe du bandage anglais et du 
bandage français. 


BANDAGES ANGLAIS 

Le bandage anglais, inventé par Salmon, mécanicien anglais et introduit en 
France par le père de notre distingué confrère M . Wickham, diffère du bandage fran¬ 
çais plus habituellement employé aujourd’hui, par son ressort qui passe sur la hanche 
opposée à la hernie (fig. 235) alors que l’application du ressort du bandage français se 
fait sur la hanche correspondante à la hernie (voir fig. 236). 

Les deux figures superposées indiquent ainsi nettement l’opposition des deux 
bandages. 

Nous n’estimons ce bandage utile que dans quelques cas spéciaux, car la mobilité 
trop grande de la pelote articulée à boule, rend sa fixité souvent incomplète et par 
conséquent la contention insuffisante. 

De même il est plus difficilement supporté par les hernieux, au point d’appui, que 
le bandage français. 

Le principe du bandage anglais n’existe que dans le bandage simple, le bandage 
double anglais empruntant le principe du ressort français. 


BANDAGES SANS 


RESSORTS 


POUR LA Nun 


MASSEUR 

herniaire 



Spécial pour tonifier la paroi chez les 
hernieux qui ont un travail sédentaire ou 
une paroi aBaiblie. 

Une notice spéciale accompagne chique appareil 


Les bandages sans ressorts, élastiques ou non, ne peuvent 
rendre aucun service pendant le jour. Leur seul emploi utile est 
limité au lit où ils doivent être portés par tous ceux qui toussent 
ou dont les hernies sont développées au point de sortir lorsqu’ils 
sont couchés, ou encore par les hernieux ayant de fréquents 
besoins de se lever la nuit. 

Une longue expérience personnelle nous permet d’affirmer 
que le hernieux porteur d’un bandage sans ressort pendant le 
jour, est assuré d’une aggravation de sa hernie dans un délai 
variant de quelques mois à quelques années. 

D’ailleurs l’essai dynamométrique du bandage sans ressort 
permet de constater que sa pression sur le canal inguinal est 
sensiblement égale à la poussée de la hernie la plus légère; on 
conçoit aisément qu’au moindre effort du hernieux, le bandage 
sans ressort devienne insuffisant comme contention. 

De plus, la pression maximum du bandage sans ressort 
s’exerce sur les crêtes iliaques, point où elle est tout à fait inutile. 



Pour appuyer notre dire, nous ne pouvons mieux faire que de 
reproduire l’opinion du Docteur Jüst-Lucas Championnière : 

« Quant aux bandages sans ressort que l’on a tenté depuis 
« quelques années de remettre en circulation, ils sont sans valeur 
« aucune, relativement aux bandages contenant des ressorts. 

« Le conseiller est retourner en arrière, avant l’époque de la 
« découverte des ressorts. 

« Celui qui conseillerait actuellement de transformer un 
« confortable wagon-lit par une diligence du bon vieux temps, ne 
« commettrait pas une faute plus manifeste que celui qui veut 
« sérieusement rernplacer un bandage à ressort par un bandage 
« sans ressort. 

« Le principe du ressort dans l’application du bandage est 
« fondamental. Il est utile à ce point qu’aujourd’hui il ne faut 
« compter comme justement efficace, dans l’arsenal herniaire, 
« que les bandages maintenus par le ressort, «(i) 


{\) Hernies, Hygiène et Thérareutique., D'Just-Lucas Championnière. 


Il 
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BANDAGES POUR HYDROTHÉRAPIE ET BAINS 


Si les hernies 
bains chauds, et s 
livre au plaisir de L 
Les bandajîes 
gamrne, remplaçai 
Nous employé 


’il s’agit de bains froids, en mer 
natation, la prudence la plus élérr 
destinés à cet usage ont leurs 
it la garniture ordinaire, et sont 
ns encore ce type de bandage pot 


BANDAGES POUR CLIMATS TROPICAUX 


est utile de porter un bandage aux 
en rivière ou en piscine et qu’on se 
intaire conseille de porter un bandage. 
es^orts recouverts d’une couche de 
insi rendus imperméables. 

- les colonies où, par suite de la haute 


température, les bandages ordinaires s’altèrent plus rapidement, la protection donnée 
par la couche gommée ne permet pas à la sueur de rouiller le ressort. 

Malgré l’avantage de durée que possèdent ces bandages, ils ne devront être utilisés 
que pour les cas ci-dessus indiqués, car ils sont durs comme point d’appui et pelotes et 
un long porter quotidien amènerait obligatoirement une dilatation considérable au niveau 
du canal inguinal. 



ou scrotales . 

BANDAGES SUITES D’OPÉRATIONS 


CURE RADICALE 



mr les CEINTURES SUITES D’OPÉRATIONS, voir page 23 


Dans les bandages pour suites d'opérations, 
posons simplement de soutenir la cicatrice san 
brutalement. Les ressorts employés sont très 
pelotes absolument plates et très moelleuses. 


idage à pelote fixe : 
15 » I Double,ordii 
20 » I Double, fin 
: de ressort à coulisse 
in. . 30 », doubli 


Bandage 


NOTA 


inde de MM. les Docteurs, 
et faire les applications d 
entation. Pour la Banlieue 
ne indemnité de déplacemem 


andage à pelote fixi 
Cam.-ier. 

an lage avec tête 'd< 
raie avec ressort ci 
Le même, double 


tnvoy 


•ssort 
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HERNIES CRURALES 

La forme du bandage crural diffère essentiellement de celle du bandage inguinal par la courbure presque verticale du collet, 
ans a contention des hernies crurales, on se trouve aux prises avec de grandes difficultés par suite de la flexion de la cuisse qui tend à déplacer 
constarnment le bandage; dans son application sur le sujet, au point d’appui postérieur il devra"être placé au ras du sillon inter-fessier; le sous-cuisse 

partira du commencement du collet, ainsi qu’il est indiqué fîg. 242. ' 



Bandageàgarniturelargeordin’'e 10 » 
1/2 fin . 15 » I Fin . . 20 » 

Bandage à garniture étroite, fin 20 » 
Bandage avec tête de ressort à 

coulisse latérale.30 » 

Bandage avec ressort circulaire 
de Camper . 40 », fin. . 50£» 



î- -43. Collection Drapier et fils. 

Hernie crurale gauche. La même, vue 

Pour les Mesures, voir page l 


Fig. 244. 

c le bandage appliqué. 



Bandage double crural 

Bandage à garniture large, ordin^e 15 » 

1/2 fin . 25 » I Fin . . . 30 » 

Bandage à garniture étroite, fin . 30 » 

Bandage avec lêtes de ressort à 

coulisse latérale. 45 ». 

Bandage avec ressort circulaire, 
ordinaire. 60 » | Fin. . . 75 » 


HERNIES CRURALE ET INGUINALE DU MÊME COTÉ 

Nous employons pour ce cas un bandage avec deux ressorts indépendants et de la force nécessaire à la contention de chaque hernie, s’articulant en 
arriéré sur un coussin en 8 de chiffre, destiné à supporter la pression. 


Bandage pour hernie crurale et inguinale du même côté, ordinaire. 


45 


fin. 


60 


HERNIES INGUINALE D’UN COTÉ ET CRURALE DE L’AUTRE 

^ Dans ce cas, nous appliquons le bandage avec côté inguinal du côté de la hernie inguinale et l’autre côté de forme crurale pour la hernie crurale les 
memes appareils et prix que ceux des pages 4 et 5 sont applicables pour ce cas. 
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Ceintures et Bandages Ombilicaux 






EVENTRATIONS 




larges, garnis moelleusement, embrassa 
du corps, à l’exception de la région 









Ceinture ventrale, diminutif de l’appareil 


On y adjoint parfois une plaque métallique 


Indications à envoyer en faisant la demande d’un appareil pour éventration 

Donner les trois m_esures de circonférence A. E. - B._F. - G. H. prises debout, 

l’éventration étant réduite ~ P"®®® couchées, 

LtShoril^Ùri^deTé^r^^^^^^^^^ Œe ■ 

Age. — Sexe, — Genre de travail. | Hauteur ^ e\entration. 

Les hanches sont-elles peu ou très développe'es. personne. 


Le Ventral Drapier est le plus puissant et le plus confor 
table de tous les appareils existants. Avec cet appareil, Péven 
tration la plus considérable est réduite de façon absolue et ceh 
avec le minimum de gêne. * 

Il se compose d’une plaque embrassant la totalité df 
1 éventration et de telle forme que l’abdomen le plus distendi 
est ramené à sa po‘-ition naturelle 
■ dans uTre^?^'" d’action,^ un ressort d’une spule pièce enferme 
comme e maintien, très large et basanée, contourne 

comme celle-ci, tout le pouitour postérieur du bassin et vient 
au moyen d un système de fermeture à œil, maintenir la nlani» 
dans la position voulue, sans dérangement possible. ^ ^ 
Prix : 80 francs 

et au-dessus pour les grandes tailles, lOO, 120 et 150 fr. 

Hernie épigastrique 
Ecartement de la ligne blanche 

Les appareils pour hernies épigastriques et pour écartement 
qSe ciÛfdes 

& FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS 







BANDAGES POUR ENFANTS 

BANDAGES POUR BÉBÉS 

de un jour à deux ans. 

Chez les nouveaux-nés^et jusqu’au moment où les enfants sont complètement propres (2 ans en moyenne), 
les bandages en caoutchouc^ou recouverts de caoutchouc ou de gomme, sont les seuls applicables. 

BANDAGES OMBILICAUX 



Fig. 133 

Bandage simple 

en caoutchouc 
à pelote pneumatique 
Prix : 7 francs 

' gers. 


Fig. 134 

Bandage double 

_ en caoutchouc 
a pelotes pneumatiques 
Prix : lu francs 


Fig. 135 

_ Bandage curatif 

à ressort eirculaire 
reeouvert de caoutchouc pur 


sent. Dans les hernies rebelles, qui ne peuvent êI7e^o^tenue^’’na^‘*1^®^®" (fig. l33 et i34) 

.as graves le bandage curat.f (fig. t35) donne des résultats parfaits et n^us^^ïvlns jaVhr^ulMnticlt" 


struites de façon à faire face à toutes les formes de ventres, il suffit de 

, lom d’être petites et pénétrantes et de dilater l'anneau au lieu de le 

_____,__t ceintures ombilicales vendues un peu partout, sont à large surface et 

esentent un excellent point d’appui à l’abri duquel les tissus se reforment naturellement. 

Nous livrons également ces ceintures entièrement perforées de trous multiples sans augmentation de prix, 
ais ces petits trous ont 1 inconvénient de faire ventouse sur la peau. 


Nos ceintures ombilicales sont c 

De plus, nos pelotes ombilical 
■-, comme dans la majori é ^ 


Ceinture ombilicale en caoutchouc 
à pelote démontable de Drapier. 
Prix.8 fr. 



Pelote ombilicale 

démontée de face 
et de profil. 


Fig. l3(i. Fig. 13B. 

Pelotes spèciales pour les bains, detacnables, recouvertes de gomme. 
Prix : 3 fr. 50 et 4 francs. 


NOT». ToMei les pommades, mselmes, corps gras, déeompos eat te caoulehouc et en abrège nt la durée : épiler leur eontaet apec les appareils eu caoutchouc. 

Di, ce, , • bandages pour enfants de 2 ans:à 14 ans. 

palliatifs, et recourir Tuf brnlgefl‘ressor,\‘q"J“èu“'peu\“n“^ qui ne sont que des 

Prix des Bandages pour hernies inguinales 


Ordinaire, modèle des hôpitauj 

l/2 fin. 

Fin (fig. i37 ) .... 

Extra-fin ou ressort circulai 


Pour Mesures, voir page 3 


Bandage simple 
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Fig. 139 

Bandage curatif à ressort circulaire 


Bandage curatif à ressort circulaire 

Simple. . 25 » double . 40 » 

Le bandage curatif (fig. iSg) rend par¬ 
ticulièrement de grands services dans les 
hernies développées et dans les cas graves, 
là ofi Temploi du bandage ordinaire a 
échoué et dans les hernies légères, il amè¬ 
nera la guérison plus rapidement qu’avec 
les autres genres de bandages. 








ECTOPIE TESTICULAIRE 


BANDAGES POUR HERNIES OMBILICALES 

& ÉCARTEMENT DE LA LIGNE BLANCHE 

chez les enfants de 2 à 14 ans. 


Fig. 142 

Bandage ombilical 
à pivots de Drapier 
Ordinaire .... 25 » 

» î/2 fin (fig. 142) . 30 » 

» Fin.40 » 

Le type de bandage fig. 141 se déplace facilement chez les bébés ayant un ventre très 
bombé et les hanches peu développées, dans ce cas on devra employer de préférence les 
modèles fig. 140 et 142. 

Nota. — Les bandages pour écartement de la ligne blanche sont les mêmes que 
ceux ci-dessus pour hernies ombilicales et du même prix, les pelotes seules varient de 
forme, elles sont rectangulaires au lieu d’être rondes. 




Fig. 140 

Ceinture 

en tissu élastique 
Jusqu’à 55% de long 15 » 
De 55 à 75 % . . . 20 » 



Fig 141 


Bandage ombilical 
à ressort simple 
Ordinaire . . .12 

Fin.15 


Les cas d’ectopie testiculaire étant beaucoup plus fréquents dans l’enfance, 
c’est pour cette raison que nous avons classé les bandages pour l’ectopie testicu¬ 
laire dans la catégorie des bandages d’enfants. 

Pour les adultes, nous construisons un appareil du même type que la figure iqS. 



Fig. 113 



Enfants 

Adultes 

Bandage ordinaire. 

12 » 

15 » 

— 1/2 fin.. . 

17 » 

20 » 

— fin. 

20 » 

25 . 

— avec tête de ressort à coulisse 

25 » 

30 » 

— avec ressort circulaire. . . . 

30 » 

40 » 


Quand, après l’emploi du bandage avec pelote en fourche, le testicule est suffi¬ 
samment descendu, on remplace cette pelote par une pelote pleine afin de mainte¬ 
nir la hernie consécutive à la migration du testicule. 


Nota. — Pour tous renseignements et mesures nécessaires à l’envoi des bandages, voir page 3. 



LITS MÉCANIQUES 

VOITURES & FAUTEUILS 

pour MALADES 

Consulter notre Catalogue spécial qui sera adressé franco sur demande. 

LOCATION DE LITS MÉCANIQUES ASEPTIQUES 
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CEI NTURES 

Indications à envoyer en faisant la commande d’une ceinture | 


OBSERVATION IMPORTANTE 


Indiquer i» Pour quel cas elle doit être em¬ 
ployée et donner les mesures suivantes prises 
debout (dans le cas où les mesures sa-aient pri¬ 
ses couché, prière de le mentionner); 

2» La circonférence au bas du ventre, C-H ; 

3» La circonférence au milieu du ventre, B-F; 

4* La circonférence en haut à U endroit où doit 
s'arrêter la ceinture, A-E; 

5“ Hauteur que devra avoir la ceinture, K, B, 
C, ou hauteur inférieure à A,B^C, suivant le cas; 

6“ La forme du ventre (plat ou bombé); 

7“ Les hanches sont-elles peu ou très développées? 

8o La personne est-elle petite, moyenne ou 
grande ? 

9" Sexe de la personne ; 

lO" Dans le cas de rein mobile ou de cicatrice à 
maintenir, indiquer le côté et la hauteur de la 
cicatrice. 


4 



Nos ceintures sont taillées de façon à être placées suivant un plan hori¬ 
zontal et non ascendant. Faute de se conformer a cette indication^ les ceintures 
auront toujours une application défectueuse et bailleront du haut. 


Les ceintures qui occupent une si grande place en gynécologie et dans le traite¬ 
ment de to Jtes les affections abdominales, ont toujours été l’objet de tous nos soins. 

Nous modifions nos modèles ou en créons de nouveaux suivant les indications 
spéciales de MM. les Docteurs. 

Cinq salons d’essayage, auxquels sont attachés un personnel féminin très com¬ 
pétent, sont réservés à l’application des ceintures. 

Nous envoyons nos essayeuses à domicile, sans augmentation de prix lorsque 
MM. les Docteurs le désirent. 

Pour la banlieue et la province, nous demandons une indemnité de déplacement. 



CEINTURES DE GROSSESSE 

Ceinture de grossesse du Pinard 


Au-des 

- Les pelotes, sous-cuisses ou accessoires quelconques s 
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CEINTURES POUR RELACHEMENT 
DES SYMPHYSES 

Ceinture de Martin. 60 

Ceinture ;de Tarnier, en cuir moulé 

avec tige de réglage taraudée . . . 150 

Ceinture du D'' Mayet, pour le relâ¬ 
chement des symphises.400 


Ceinture eutocique du Auvard 



paient en plus, leur emploi étant irrégulier. (Voir accessoires page 23). 


La ceinture eutocique du D’’ Auvard avec 4 cous¬ 
sins pneumatiques séparés, permet d’agir sur la 
tête et le siège du foetus, et maintiennent celui-ci 
dans la position voulue. 

Ordinaire . . 65 .. | Fine . . . 85 » 

100 .. 
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CEINTURES ABDOMINALES 

Ces ceintures sont destinées à un maintien simple de l’abdomen : Suites de couches, ptose légère, antéversion, obésité, varices de l’abdomen, etc. 


Ceintiire abdominale simple 


Ceinture abdominale double 



Ceinture du Dr Pozzi 

Recommandée surtout pour Vété et les pays c, 




Fig. 26. 

S Ordinaire.12 

— ire qualité. 15 
Tissu demi-fin .... 25 

Tissu fin ...... . 40 



Ceinture de compression méthodique 
du Dr Courty 


\ Soie . . . 
Tissu l Ordinaire, 
non I Fin . . . 
élastique ( Demi-soie 


j rattacher en avant, exerce une compression un peu plus 

J énergique que la fig 26, qui se ferme en arrière par Le ventre de cette c 
2 pattes. Dire quel genre de fermeture l’on préfère. . et les cc 

Mêmes prix que ceux de la figure 26 . Ordinaire 30 s 

NOTA : Lorsque ces ceintures sont employées pour abaissement de l’utérus, i 



I Fine 40 » 1 Soie 60 s 


Ceintures contre l’Obésité 


Ceinture pour compression renforcée Ceinture-sangle modifiée 

^ modèle Drapier et Fils 




Ceinture pour hommes avec 
sous-ventre modèle Drapier 


'.n forme de croissant. Voir page 23. 


Ceintures en caoutchouc pur 



Cette ceinture entièrement en tissu rigide est appl 
cable surtout chez les obèses et dans les éventratioi 

Ordinaire ; 

Jusqu’à 26 cent, de haut, de ventre. 60 

Au-dessus. 70 et 80 

Fine : 

Jusqu’à 26 cent, de haut, de ventre. 80 
Au-dessus.100 





^ que celui des ceintures en tissu rigide. |g) ; ventre de. façon à remonter la masse abiom 

1 Ordinaire. . . 40 » | Fine.60 » Ordinaire. 40 » | Fine. . . 

1 Soie, suivant taille 80 et 100 » ! Soie, suivant tailles. 60 et 8 

CEINTURES POUR ÉVENTRATION. Voir page 15. 


nent laite en 
Elle donne 
s plus doux ® 


ale. j sudation forcée, parallèlement âu m? 

> »! 

» i Prix suivant tailles, depuis 
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CEINTURES HYPOGASTRIQUES 

ENTÉROPTOSE — REIN MOBILE 

CEINTURISS du PROFESSEUR A.LBERF ROBIN (Æodèles de rHôpital de la Pitié). 

Ceinture du Albert Robin 

MoxèU n- I 



Ordinaire (prix y compri 

Fine . . — _ 50 

Extra-fine — _ 17O 

Supplément pour les 2 pelotes.lO 

ceinture modèle n’ i est en tissu rigide avec gous; 


Les laçures supéri 
le de Glénard 

gles qui gênent aux plis des cuisses. 

Ceinture-Sang^le du Glénard 


-- — mortifications de 
:n parfait du bas-ventre analos 
s inconvénients de la fori ^ 




Extra-fine...70 » 

ceinture modèle n” 4 est composée d'’une partie ovalaire en cuir 
^^bourrages latéraux formant pelotes, le tout maintenu par des 
’W'u J ““ bandage. Ce maintien n'embrasse que 

souple et se dissimule entièrement-même 


la base de l'abdoi 
sous un maillot. 


Ceinture hypogastrique du D' Jayle 


Toit: 


sensibles qui n’ont besoin que d’un 1< 

Ceinture-Sangle échancrée mod. Drapier et Fils 



composée d une partie médiane 
mples superposés de forme concave 
lartie élastique, les côtés 
est surtout indiquée chez 
re presque 











^OTA. — Sur la demande de MM. les Docteurs, nous envoyons nos essayeuses à 
domicile sans augmentation. Pour la Banlieue et la Province^ nous demandons une 
indemnité de déplacement. 





r:ORAP.IER*F|LS“ 


f'irriîTiiijTDTTîm 


CEINTURE MAILLOT 


irretelles) 


Qualité ordinaire 






laine pour 


compression 






CE1NTURE':MAILL0T 
tissu à jour pour l’été 
et les pays chauds 


Ceinture-Maillot du Docteur Cuffer. 

iinture-maillot du D”- Cuffer est faite d'ui 




l’étoffe 


donner 


mobile et accessoires divers à ajouter, 

















CEINTURES POST-OPÈRATOIRES 



Ceinture pour suite d’opération de laparotomie 


la région inguinale, une 
Pour un côté 


Fig. 204. 

radicale embrasse par sor 
matelassure très douce e 


I Ordinaire.3 

ine.. 35 » Fine.4' 

oie . - . . 60 » 1 Soie.6 

Bandages pour cure radicale, -voir page 12. 
NOTA. — Lorsque les cicatrices post-opératoires . 


Fig. 264. 

pour suite d’opération d’appendici 
matelassure très -ii— 




Fig. i 

s pour laparotomù 
2t moelleux recom 


et absolument plate 
ajoutons une plaque 

a aluminium sous le coussinage. Ordinaire 30 » 

Ordinaire.25 » | Fine . . ■ 45 » 

soT:^"' : ; ; : ; : ; ; ; : : : : 60 » ^ soie..70 » 

I NOTA. — Nous employons également pour suite d’opération d’appendicite et de laparotomie, les cein- 
I tures-maillot page 21 dans lesquelles nous mettons un coussin moelleux et plat sur le trajet delà cicatrice. 
’accompagnent d’une notable dilatation ou d’un peu d’éventration, nous ajoutons au coussinage une plaque en aluminium 

avec ressort de Dolbeau (voir fig. 267 ). Supplément ■. 12 francs. 


Ceintura pour suite d’opération d’appendicite 



^Croissant hypogastrique sur plaque 

garniture en peau de chamois. . 4 » 

Garniture en peau d’agneau . . 5 » 

La même (fig 265), en caoutchouc 
pur gonflé à l’air, sur plaq ■ mé¬ 
tal et robinet.8 » 

Pour les -pelotes pour 


ACCESSOIRES pour CEINTURES 



Fig 266. 


Pelote pour le rein mobile forme hari¬ 
cot sur plaque aluminium, 3 grandeurs, 
garniture en peau de chamois . . 5 » 
Garniture en peau d’agneau. . 6 » 
Pelote pour le rein mobile, forme 
ovoïde, même prix que la forme haricot. 

Pelote pour le rein mobile forme ha¬ 
ricot, en caoutchouc pur (fig. 266), gonflée 
à l’air, avec collerette plaque métal et ro- 



Fig. 267. 

Pelotes rondes ou ovales sur 
ressoit Dolbeau (fig. 267), desti¬ 
nées à augmenter la compression 
sur un point à volonté, monté 
avec son tirage de rappel. 

chamois. . . . . 12 » 
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CORSETS DE TOILETTE 


Pour CORSETS-CEINTURES, -voir page 22 


Dans la fabrication des corsets de toilette, nous nous sommes efforcés d’établir des types alliant l’élégance à l’hygiène et au confort. 

Nous nous sommes particulièrement spécialisés dans la fabrication des corsets destinés aux personnes sensibles ou délicates supportant difficileme 


'dinaires. 


CORSETS 

pour les 

SPORTS 

Petit Corselet de 

donner simili soie, 
très souple et résis¬ 
tant à la fois, hauteur 


Corsets de Toilette 

aire . . . . = 40 » 

de..= 60 » 


B oché soie. . 
Batiste ordinai 


Corsets de Grossesse (fig. 149) 
en coutil, heures 1 itérales, devant 
élastique et buse impératrice. 
Ordinaire. . . . = 60 » 


Ordinaire = 25 


Coutil 


Corsets 

cordonnet 


Brassières 

modèle Drapier e1 fils 

spéciales pour soute- 

porter les jupons chez 
les personnes qui ne 
peuvent, par suite de 
faiblesse, supporter le 


Modèle recommandé 


Cordonnet on 
Cordonnet fit 
Cordonnet s 


Bouteilles 


ts pour 


10 » Soutien-gorge (fig. 

-- Ordinaire. ” 

„„ „ Soutien-gorge i 

h-b Ordnaire . . . 25 

-gorge. Soutien-gorge en formt 


lepuis 


Ordinai 


Donner 


Corset de Toilette 

jersey pékin souple. Ce 
moins solide que le cordc 
Ordinaire. . = 55 

Fin.^ 70 

Soie ... = 100 


personne 


Seins artificiels 

-MESURES 

Dorner la mesurt 




MESURES A FOURNIR POUR LES CORSET 
(Prendre les mesures étant corsetée) 

Tour de poitrine. Tour de taille. Tour de bassin. Hauteur du 
Hauteur des côtés — Des aisselles à la tatlle. De la taille aux 
Hauteur derrière. — Du dos à la taille. De la taille au bas 
La personne est-elle grande, moyenne ni petite? 


Fig. 272. 
Seins artificiels 


hanche 


Corset de Toilette (fij 


En caoutchouc mo 
En caoutchouc soupl 
volonté, avec robinet 
Pour les deux seins (fi 


l à la fois, indis 
Se fait en toute 
60 »; Maille 


personnes 


donner 
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Manière de prendre ies mesures 


quelle aliection. (entorse, nyctarinrose, suite ae rraciure 
t de synovie, etc )? 


RECOMMANDATION 

5 déjà porté des bas i 
votre travail habituel ? 
ordinairement debout ou assis ? 
plaie de la jambe et à quel endroit ? 
parfois enflure et à quel endroit ? 

Les corps gras, k 
servir, il faut mettre 

Le blanchissage 

tuile ou pommade', ainsi que la jteinture d’iode, décomposent le caoutchouc et en abrègent la durée ; quand on doit s’en 
assez de linge entre la peau et le bas pour le garantir .des taches. 

BLANCHISSAGE ET RÉPARATIONS DES BAS ET BANDES ÉLASTIQUES 

doit se faire de la façon suivante : 

montent vos- tmrices ? ^ 

Laisser tremper 1 
ensuite plusieurs fois 

le bas toute une nuit dans de l’eau de son tiède. Le lendemain, le savonner franchement, mais sans brosse ; le rincer 
à l’eau froide et laisser sécher à l'ombre. 

de nature grasse ou maigre? 

)ur la jambe droite ou la jambe gauche ou pour les deux? 
le bas est lacé indiquer de' quel côté on désire le laçage, 
-es et indications sont conservées sur un registre spécial pour 
ies suivantes. 

Dans le cas d’usi 

NOTA. — Sur la 
de prix. Pour 

ire ou de déchirure du tissu, on le reprise comme un bas ordinaire. 

La Maison se charge du blanchissage et de la réparation des bas 
detnande de MM. les Docteurs, nous envoyons prendre mesures dans Paris sans augmentation 
la Banlieue et la Province, nous demandons une indemnité de déplacement. 
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NOS TISSUS DE BAS ÉLASTIQUES 


Lorsque le genre de tissu du bas que l’on désire ne nous est pas indiqué, nous choisissons le tissu qui convient le mieux au cas et au genre de 
travail du sujet et suivant les indications que nous donnent les renseignements que nous demandons à la page 25. 

Pour la compression des varices, en général, nous employons les tissus tulle, français ou à côtes de préférence au tissu anglais qui ne convient que 
dans quelques cas spéciaux par suite de la constriction un peu brutale de sa maille et qui, de plus, est moins solide que les autres genres de tissus. Le tissu 
anglais ne sera utilisé avec avantage que pour les bas en soie. 

Pour les jambes extrêmement sensibles, les suites de phlébite, etc., qui demandent une compression très douce, on donnera la préférence aux 
tissus tulle et à côtes qui sont d’une grande douceur. 
























TARIF des BAS en SOIE 

(Tissus, page 26 .) 

Coloris : Blanc, Réséda, Ecru, Gris perle. Rose, Chair, Mauve, Noir. 

TA : Les bas de soie noire ne pouvant se faire qu’avec des soies spéciales, subissent une augmi 


TARIF des BAS en COTON 

(Tissus, page 26 ) écrus avec couture. 

bas de 3* et 4* qualité ne se font pas en fin et demi-fin. 
guilloché ne se font qu’en l'e et 2« qualité seulement. 


Bas de soie montant jusqu’à la jarretière (fig. 374), 

Chaussettes de soie (fig. 375), la pièce . 

Molletières — (fig. 376), —. 

Genouillères — (fig. 3771, —. 

Molletières à genou en soie, montant à i5 c/m au < 

la rotule, la pièce . 

Molletières à cuisse en soie, montant de 16 à 3o 
milieu de la rotule, (fig. 378), la pièce . . 


Bas élastique montant jusqu’à la jarretière ifig. 374). la pièce 
Chaussette élastique (fig. 375), la pièce . . 

Molletière — (fig. 376), — . . 

Genouillère — (fig. 377), — . 

Molletière à genou élastique, montant à i5 

de la rotule, la pièce . 

Molletière à cuisse (fig. 378). montant de i 

milieu de la rotule, la pièce . 

Bas à genou montant à i5 c/m au-dessus du milieu de la 
Bas à cuisse (fig. 3791, montant de 16 à 3o c/m au-dessu: 




sement qui se produit toujours dans les grands bas à cause du pli du jarret. 

)AS LACÉS t Tous les bas peuvent être faits lacés. Ajouter 2 francs d. 
; ci-dessus pour les bas jarretières, molletières, genouillères, chaussettes e 
e, pour les bas et molletières à genou et à cuisse. 


BAS LACÉS EN SOIE ; Ajoi 
6 francs de supplémer 


=oie ci-dessu! ; 
-jarretière, 
cuillères. moUeti 


par pièce p 


supplément, par pièce, aux 
4 francs de supplément, par 


Pour Mesures, voir psge Q5. 


BAS en TISSUS à JOUR 

PU et coton écru avec couture. 

supprimant la chaleur et les démangeaisons ; spéciaux pour l’été et les pays chaud.“. 

Tissu ajouré fin Tissu moven à jours Tissu fi» à jours 

Fig. 305 Fig. 306 Fig. 307 


BAS SANS COUTURE 


Tissu moyen 


Bas-jarretiér 

Chaussettes, 


.geneu, 


élastique 
> couture 


variqueux. 
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UF 


£ 


[•mu?; 


Bas lace ea peau de chien 

Chaussette ..... 

Genouillère. 

Molletière. 


•t indiquer la jambe malade a 


BANDE 


Bande Drapier n** l, largeur 6 c/m. Le mèt 

Bandes Drapier et Fils 

à trame de caoatchoue a® 1 ou 2 


POUR PERSONNE 

MOYENNE 

Largeur 6 c/m 

psasosiE 

GROSSE 

Lare*' 8 e/œ 

Coton 

Soie 

Coton 

8 .. 

22 . 

10 V 

11 

31 » 

13.50 

15 >* : 

43 « 

18.50 
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SUSPENSOIRS 

HYDROCÈLE — VARICOCÈLE - EPIDIDYMITE 

Mesures et renseignements à fournir. — Donner le tour du corps de la personne, pris sur le gros des hanches; la taille de hauteur et le volume approximatif des parties [petites, moyennes ou grosses). 


Suspensoirs Poches mobiles avec ou sans sous-cuisses 

entièrement tricotés à la main, 
brevetés s. g. d. g , sans cou¬ 
ture, en coton, en fil et en soie. 

:s suspensoirs, d’un nettoyage facile, sont 
doux que d’un bon maintien. 

Le dispositif de leur moyen d’attache, 
[posé de trois rangées de boutonnières, per- 
•iation de leur taille et de leur forme. 



Prix des Poches i du n» lo au 14 

(Le n« 9 correspond du n» l5 au l8 
à la taille moyenne). / 19 

(Le n“ 24 correspond j du n» 25 au 3o 

d’ ^t''r°d’'”fant) 

I jusqu’au n» 9 

f Elastiques étroi 

Prix des Ceintures I — large 


Fig 102. 



COTON OU EN FIL 

SOUS-CUISSES 

SOU'i-CüISSES 


2.50 

3 » 

4 >. 

5 >i 

6 » 

7 * 

8 » 

2 » 

2.50 

3.50 

4 

5 » 

EN SOIE 

8 >. 

7 .. 


Plus grandes, 9 francs e 

I Tricote'es c 


Suspensoirs Poches fixes avec ou sans sous-cuisses 



; ceintures entièremen 


taüle hydrocèle, n» 5 au 9 
Ceinture 1/2 élastique, jusqu’au n' 4 . 

' Ceinture toile, jusqu’au n° 4. . 

Qualité J — taille hydrocèle, n» 5 au 9 

(gris fort) ) Ceinture 1/2 élastique, jusqu’au n“ 4 . 

[ — taille hydrocèle, n“ 5 a 

Blancs. Ceinture tc___, - 

"’e hydrocèle, n” 5 au 9 

taille hydrocèle, n» 5 ai 



Suspensoirs Poches mobiles avec ou sans sous-cuisses 

tricot au métier 

Dans ces suspensoirs, la poche indépendante se boutonne ou 
s’agrafe à la ceinture élastique. 

Possédant deux rangées d’œillets ou de boutonnières, on peut 
varier la grandeur de la poche. 

Lorsque la poche est sans sous-cuisses, elle est bordée d’élas¬ 
tique à sa partie arrière pour assurer la bonne contention. 

Prix des poches, du n» i au 4. 1.50 

— taille hydrocèle, du n» 5 au 9. . . 2 » 

Prix des ceintures. 1.50 

En qualité secondaire, nous fabriquons des suspensoirs dont la 
ceinture passe dans la tête de la poche disposée en coulisseau. 

Prix des poches, jusqu’au n» 4. . 1 » 

— taille hydrocèle, du n“ 5 au 9. 1.25 

Prix des ceintures, en tissu élastique.1 » 

Suspensoir modèle Drapier et Fils 

spécial pour tous les Sports . 

(modèle déposé) wÆx 

Ce suspensoir, entièrement construit en tissu élastique large 
et très souple, assure une parfaite contention des parties qu’il 
ramène en avant et relève sur le pubis, les mettant ainsi à 
l’abri de tous les chocs et assurant une suspension très effec¬ 
tive, sans aucune gêne dans les exercices les plus difficiles ou 
les plus violents. 

Par son adaptation et sa construction spéciales, n’étant 
pourvu d’aucun bouton, agrafe ou boucle, il se moule complè¬ 
tement au corps et se dissimule même sous un maillot. Ce 
suspensoir est employé avec succès par tous les cyclistes, 
jockeys, gymnasiarques et, en général, par tous les profession¬ 
nels des sports. 

Suspensoir Drapier et Fils, coton écru. 6.50 i 

Suspensoir en soie. 12 » 

savonner ensuite légèrement, rincer à l’eau froide plusieurs fois et laisser sécher à l’ombre. 
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ORCHITE 



Suspensoir du docteur Horand. Ce suspensoir est destiné à la 
suspension absolue et la compression du scrotum ; il est fourni avec 
un tissu imperméable amovible. G » 


SUSPENSOIRS 

ECZEMA DU SCROTUM 
Sudation 



Pour mesures,voir page 2g. Grandes tailles de 8 à 20 fr. 



{Suite) 


HERNIES IRRÉDUCTIBLES 
ET HYDROCELES 


Étuis de 

propreté tout en caoutcho 

UC pour préserver 

le linge des 

aches dans les aftections ve 

ne'riennes ou pan- 

semeiîts locai 

ux, sans ceinture, pouvant 

s’adapter 

suspensoir 1 

1 . 50 ; avec ceiniure 4 fr. 


APPAREILS pour 
HÉMORROÏDES 



Fig. 70. 


re ffig. 70) 25 ' 


Appareils pour hémorroïdes at 
Appareils pour la chute du r 
Ces appareils rendent de très, grands services 'aux Y 
sonnes atteintes d’hémorroïdes et procurent un soulao-em 
considérable en refoulant celles-ci à l’intérieur. 

Mesures à fournir : circonférence à la taille. 

Dire si la personne est petite, grande ou movenne. 
Peut-on entrer fa.îlement un ou deux doigts dans l’aj 
et a quelle profondeur pour obtenir un soulagement. 




APPAREILS pour ANUS ILIAQUE, FISTULE, 


MEAT HYPOGASTRIQUE 


Appareil pour fistuh 
renale ou pour fistule bi 
haire, ou pour méat hypo- 


de forme. 

Appareil avec coquille 
m tallique recouverte 
caout. (fig. 276) et ressort 




Dolbeau. . 
Le même san 

métallique, t 


Mesures à fournir : Donner la circonférence du corps prise à l’endroit où existe Touverti 
1 ouverture, nous dire si l’ouverture est droite ou oblique et dans quel sens. 


indiquer le côté, donner la longueur 




de 
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URINAUX 


Fig. 68 


Fig. ; 

Bassin flèche en porcelaine (fig. 277 
Petit modèle se glissant facilement 
sous les malades pour uriner. 6 » 

Urinai à main en verre, pour hommi 

— — en porcelaine, pour h 

— — en caoutchouc (fig. 278), pour homme 

— -en caoutchouc (fig. 68), pour femme, modèle déposé 

— en émail, pour homme. 7 




URINAUX 



large goulot et bouchon 


recueillir les dépôts de gravier 12.50 

MESURES 

Joindre à toutes les demandes d’urinaux la cir¬ 
conférence du corps prise sur les hanches, la hau- j 
leur approximative de la personne, le volume des 
parties (moyennes ou grosses), la longueur de 

Four Furinal (fig. 64), ajouter la ci) conférence des parties piise sans 
er à l’endroit où elles s’attachent au corps. 

nettoyage. — Les appareils en caoutchouc se nettoient à l’eau 


URINAUX PORTATIFS 
POUR HOMMES 


Fig. 

Bouteille en caoutchouc (fig. 65 ) 

souple comme un gant, recouverte a une cüemisette, pour 
mettre dans la poche ou sous l’oreiller .... 12 » 

Non couverte de toile . 10 » 

Bouteille forme spéciale pour dames . ... 12 )) 

Bouteilles ordinaires, sans bouchon . . de 6 à 8 » 

TOILES CAOUTCHOUTÉES 

Pour préserver la literie des malades, des vieillards, des 
nouveau-nés et pour les accouchements. 

Toile caoutchoutée Métrage à volonté 

à I face, qualité supérieure, de 0“9O de large . . le mètre 6 » 


Nous 
en caoutcho 
les articles 


Pour le Jour 


Urinai de jour modèle Drapier et Fils 

(fig. 60) en caoutchouc pur, recouvert d’une 
chemisette en tissu peau de diable . 25 » 

Urinai de jour tout en caoutchouc (fig. 61) 
avec petite poche suspensoir ... 15 » 

— moyenne — ... 18 » 

— grande . — ... 20 » 

Urinai ordinaire tout en caoutchouc 

sans poche suspensoir.12 » 

LOCATION DE LITS IVIÉCANIQUES 



En raison des 
variations constan- | 
tes du caoutchouc, 
nous nous réser¬ 
vons le droit de 
majorer les prix 
des appareils sans 
autre avis. 



qualité supérieure 


11 



dépassant pas 
la jarretière 


Excellent par sa forme et sa sou¬ 
plesse, il est appelé à rendre de 
grands services aux prêtres qui ne 
peuvent abandonner l’autel ou le 
confessionnal. . . . 25 » 


URINAUX PORTATIFS 
POUR HOMMES 

Pour la Nuit 


Urinai de nuit pour hommes, en 

caoutchouc tort (fig. 63) . . 25 » 

Cet appareil ne peut être employé utile¬ 
ment que chez des hommes encore jeunes. 

Le même modèle se fait pour enfants 
et cadets, à. 12, 15 et 20 » 

Urinai de nuit spécial pour vieil¬ 
lards (fig. 64). 

Cet appareil, qui est le dernier modèle créé, donne les 
meilleurs résultats partout où, par suite de la conformation 
ou de la diminution des parties génitales, l’emploi des uri- 

naux ordinaires a échoué.30 » 

Le même pour enfants.. 25 » 


Fig. 63 



Envoi franco sur demande du Catalogue spécial. 
-DRAPIER & FILS, 41, Rue de Rivoli, PARIS 
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J URINAUX PORTATIFS POUR DAMES 

















COUSSIN-BIDET 


MATELAS 


Matelas en caoutchouc (fîg. 78) se gonflant 


Coussin-Bidet (fig. 69) en caoutchouc pur 
et tube d’écoulement que l’on place à t) 
matelas. 

Son emploi est surtout indiqué pour les 
atteints de paralysie, car en outre des ser 
rend comme urinai, il remplace le coussin 
de caoutchouc et évite les escharres qu 
forcément un long séjour au lit. 

Prix.. 


35X40 


40X60 


70X90 


8oXio5 


85X120 


En raison des variations constantes du caoutchouc, nous nous réservons le 
droit de majorer les prix des appareils en caoutchouc sans autre avis. 



APPAREILS EN CAOUTCHOUC 


POUR 


Bonnet en caoutchouc 

Enfants. 

Adultes (fig. 279) . . 

Mesures. - Donner 


Fig. 282 

Masques en caoutchouc pur (fig. 282 

La pièce.lO 

Dire pour quel âge. 


Fig. 280 Fig. 281 

Chaussons en caoutchouc pur (fig 280L Qants en caoutchouc pur 

longueur jusqu a 22 c/m., la paire. 3.50 ... 

De 23 à 3o c/m., la paire. . . . 5.50 avec pouce intérieur. 

Chaussettes en caoutchouc pur. paire. lO » 

La paire. 7 » Mesures. — Donner la pointure 

Mesures. — Donner la pointure du pied. du gant de ville. 



VENTOUSES 



Ventouses en verre, petites (p' enfants). 

— — moyennes (fig. 1766) 

— — fvecbaîieencaôut- 

— en verre, avec robinet cuivre 

(fig. 110) . . . 


Pompe aspirante, P'ventouses à robinet 
Tube intermédiaire pr pompe à ventouse 
Lampes à alcool pour la pose des ven¬ 
touses, en cuivre poli, qualité ordinaire 
Lampes à alcool pour la pose des ven¬ 
touses, en cuivre poli, qualité fine 

Lampes à alcool pour la pose des ven¬ 
touses, en cuivre nickelé. 


Scarificateurs nickelés^(fig. 134), 


— SCARIFICATEURS 
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PESSAIRES 



PESSAIRES 


TUBE 

Pessaire de Gariel (fig. 48), en 

:aoutcliouc souple, se gonflant à 

folonté. 5 » 

Insufflateur pour gonfler les pes- 

saires de Gariel. 5 » 

Pessaire ovale dit en gimblette, 
îti caoutchouc souple se gonflant à 

rolonte' (fig. 52). 5 » 

Le même, de forme ronde . 5 » 

Insufflateur pour gonflerjes pes- 


Pessaires pour antéversion 

“A 





flexible du docteu 


Fig. 315. 

Dumontpallier (fig. 49), 


anneau flexible avec membrane (fig, 3i5) . 5 » 

caoutchouc gonflé à air fixe, forme ronde. 2 50 

MESURES ; Indiquer le numéro de pessaire que l’on désire. 


Pessaire de Hodge, 

léable (fig. 3i6). . . . 

Ce pessaire est composé 
tige en étain recouverte de c 
chouc qui permet de 


forme à volonté si 


t le 


Fig. 51. 

Pessaire de Sims, ei 

nium (fig. 5i),ce pessaire 
7 tailles : 

41 X 60 
43 X 65 - 
45 X 7" - 

47 X 75 — 

t?gl5 = 

53 X 90 - 


RETROVERSION 


PROLAPSUS UTÉRIN 



Pessaire avec a 

Ce pessaire est cor 
Dumontpallier sur le 
rigides dont la parti, 
est souple . 

Pessaire à anse i 
chouc durci. 


1 anneau flexible de 
ntent deux branches 
t parallèle à la base 


Pessaire ordinaire sans bulbe de Thomas, 
caoutchouc durci.3 

Pessaire en caoutchouc durci, à bulbe, 
Thomas (fig. 3l8) . .,. 4 

Pessaire de Hodge, malléable(v.fig.316) 3 
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LAVEURS 

Douche d’Esmarck, de 2 litres, en tôle émaillée, avec 2 
mètres de tube en caoutchouc moulé gris, robinet double 
olive’ en ébonite et canule demi-cristal fort. . 7.50 

Supplément pour tube feuille anglaise rouge ou noir, épais¬ 
seur moyenne. 3 » 

— extra fort. 5 » 

Douche d’Esmarck, de 3 litres, monture caoutchouc gris 

moulé, avec robinet et canule. 9 » 

La même contenant 4 litres. 12 » 

— — ' 1 K 



Douche d’Esmarck, de 2 litres, en tôle émaillée, avec 
niveau d’eau extérieur (fig. 32l), avec 2 mètres de tube en 
caoutchouc moulé gris, robinet double olive en ébonite et 

canule demi-cristal fort. 18 » 

La même contenant 3 litres.. 21 » 

- - 4 —. 25 » 

Avec thermomètre extérieur, en supplément. . 6 » 

Avec couvercle. 4 » 


CANULES 

Douche d’Esmarck en tôle émaillée avec fon 
(modèle facilitant le nettoyage), avec 2 in 
caoutchouc moulé gris, robinet double oli- 
canule demi-cristal iort. 2 litres (fig. 32o) 
La même contenant 3 litres. 



• Supplément pour tube leuille anglaise roug 

seur moyenne... 

La meme extra-forte. 


Douche d’Esmarck en caoutchouc pur, poui 
tube, presse-tube et canule, I litre. 

La même avec couvercle (fig. 84), i litre 
Douche d’Esmarck avec armature, métal i 


3-boutellle. . 




















CANULES pour IRRIGATIONS à 45° et 50° 

Canules pour irrigations vaginales 


Canules pour irrigations rectales 


Canule rectale du P' Albarran (fig. 1889), à double courant, pr irrigations chaude 

Laveur à Irrigations vaginales continues du D' Dalché (fig. 328). — Le U 




Ce modèle est constitué par i 
Indiquer le nun 


n pessaire à membrane genre Dumontpallier percé de 2 
lock, le second communiquant avec le tube évacuateur, 
iro de pessaire Dumontpallier que l’on désire. 




Canule vaginale à double courant, avec cône isoh 

irrigations à 42 et 5 o° (fig. 80).. . 

Canule vaginale à double courant (fig. 327J, avf 

caoutchouc. 

Canule vaginale à double courant avec cône isoh 


CANULES 


URÉTHRALES 

Canules uréthrales à double courant, de Sua 
— de Pozzi. 



BASSINS pour 

dans la position 



Bassin anglais, en émail, 
pour lavages; grand modèle avec 
tube d’écoulement émaillé, se 
vissant sur le bassin. . 40 » 

(fis. 329) 


INJECTIONS 


Bassin en émail, embouti (fig. 33 o), 

sans tube d’écoulement. . 12 » 

Le même avec tube d'écoulement et 
caoutchouc. 14 » 


Siégé pour injections prises en position couchée. 

Ce modèle est articulé et peut se plier et se transpor¬ 
ter aisément, le dossier est à élévation graduelle ; l’en¬ 
semble est d’une grande stabilité. 

Avec ferrures peintes.. 60 » 

— nickelées.. 70 » 

Laqué blanc et ferrures nickelées . . . . = 80 » 
















IRRIQATEURS du D' êquisier 


DESIGNATION DES GRANDEURS 


N» 2 (1/2 litre, lavement entier) 
N» 3 {l litre, double lavement). 


3e qualité MARBRE 


cé de première’qualité, a 

N» 3 N» 4 _Jv 

75 IIP _: 

3.60 4 . 4 


CANULES POUR ENTÉROCLYSE 


tr» nRAPlEH..8^FILS.-__1d.RUE-0ER|] 


- la marque : DRAPIER & FILS (fig. 76). 
à pénétration ordinaire. Type A. longueur 
à_pénétration profonde, Type B. longueur 
Nélaton avec godet en caoutchouc, du n“ 
rectales à double courant, en caoutchouc 


Porte-pommaae rectal en ebonite. f » 

3.50 1 Dilatateurs rectaux en caoutchouc, du n" o au n° ii.._ 5 _ » 

5 » Dilatateurs rectaux en métal (voir mandrins de Hégar sur notre catalogue d’instruments de chirurgie). 
a » Ampoule en verre du docteur Bourget (de Lausanne), pour lavements huileux . '. 3.50 


SPERMATORRHEE 



Appareils en Crin pur pour frictions sèches ou humides 


Gants tout crin, tricot double (fig. qoj. 

— — Cambridge 

Gants brosses sur toile. . . . . 

— — moufle de laine (fig I 


ingle, petite taille. 

— moyenne (fig. 91) . 

— grande . 

. . . . simple 6 » et double 

cambrigde. 
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Fig. 74 


SACS A EAU CHAUDE ou COMPRESSES ÉLECTRIQUES 


Sacs à eau chaude ou Bouillottes en caoutchouc pur, sans anse 

Prix. .... 

— — avec anse (fig. 74). 

Avec housse en flanelle, en plus. 
Bouillottes en métal, forme ovale pour l’abdomen. 

ÉTA.MLÉE 


3.75 


Petit modèle. 
Grand modèle . 


23X10 26x17 28x19 29x22 30x24 

7 » 9 » Tï il "ïl il Ts i 

9.50 11.50 13.50 15.50 17.50 


= 7.50 


I 


Petit modèle. . 
Grand modèle . 


Petit modèle. 

Grand modèle .... 

Housse en flanelle, en plus. . 

Compresses électriques marchant sur courant continu ou alternatif no volts (fig. 333) de 34x26. 

Çette compresse se monte sur toutes les douilles de lampes électriques; elle est recouverte d’ 
est léger, souple et conserve de plus une chaleur constante de 45’. 

Appareils pour douches locales d’air chaud, voir fig. 363, page 43. 



1 molleton enfermé dans une toile caoutchoutée. Ce modèle 


APPAREILS RÉFRIGÉRANTS 



Bonnet tubulaire réfrigérant en spirale 
(fig. 3341, à double courant. 

Enfants. 36 » 

Adultes. 40 » 

Bonnet à glace en caoutchouc pur, simple 
courant. 

Enfants. 10 » 

Adultes. 12 » 

Bonnet à glace en caoutchouc pur, avec 
tube de sortie dit à double courant. 

Enfants. 12 » 

Adultes. 14 1) 



Vessies à glace ovales en feuille 
anglaise pure, avec large bou¬ 
chon central à vis en alumi¬ 
nium (fig. 335). 

18x23 21X27 

6 » 7 » 

25X3 o , 3 oX 35 

8 » 9 » 

Vessies à glace rondes sans 
bouchon. 

Diam. 21 c/m ... 4 » 

— 26 c/m ... 5 » 

— 3i c/m ... 6 » 



Vessies réfrigérantes rondes, 
avec tubes en spirale pour 
l’abdomen, formant courant 
continu (fig. 336). 

16 c/m 21 c/m 27 c/m 

18 » 24 » 36 » 

Vessies réfrigérantes capiton¬ 
nées, forme matelas avec cou¬ 
rant continu. 

16X19 21X25 27X32 

18 » 22 » 30 » 



Fig. 337 


Vessies à glace pour les yeux. 


Un œil. 3 

2 yeux (fig. 337). 5 

Vessies à glace pour le cou ... 6 

Vessie à glace pour le dos, avec ceinture 
bretelles . . 22 
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CORNETS ACOUSTIQUES pour la SURDITE 


Cornets acoustiques à rallonge 
itc (fig. II3), I rallonge . 

) 2 rallonges . 

Les mêmes . j ^ rallonges . 

Cornets acoustiques en mé 

erni (fig. i58), 5 grandeurs : N*, 


couvert de 
Modèle imi 




Force moyenne . 
Modèle double force 


Cornets acoustiques 


modèle 


Grand modèl< 


1/3 GR. 


Petit cornet acoustique 

oxydé se dissimulant dans la ma: 


12 » Eventail acoustique e 

Le même acoustique recoi 
l’éventail en satin i modèle ] 

16 » Canne acoustique pou 
26 ^ 


Cornets acoustiques en 

xydé à double puissance : N‘ 


puissant). . 


Conques microphones se dissimulant 
dans l'intérieur de l'oreille, en argent, inté¬ 
rieur rose. La paire 12 

Conques microphones (£g. igi) se dis¬ 
simulant dans l’intérieur de l’oreille, avec 
pavillon large; en argent avec intérieur 

tosc. La paire 50 

Conques vibrophones se dissimulant 
dans l’intérieur de l’oreille, métal doré, en 


présente 


po°sit‘^on 


dans l’oreille. 


Fig. 160 ^ 

Cornets acoustiques 

rieure, permettant la convt 
fatigue ifig. i6o) . 


Antiphones en métal nic- 
elé. pour empêcher les sons de 
arvenir à l’oreille. La paire 9 


'appareil ouvert. L’appareilfei 


FUMIGATEURS — 


Bocairhine du D' Moura, en porcelaine . 8 » 

Inhalateur de Nicolay, en émail, petite 

taille (fig. 1770) 10 » 

Le même, grande taille (fig. 1770). . . 12 » 

Fumigateur à vapeur.20 » 

Brûleur Guasco,prchambres de malades= 8 » 

— n- 4, pour ateliers et hô¬ 
pitaux .. . = 30 » 

Goudronnière pour évaporation de vapeurs 
de goudron. 25 » 
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— respirateurs 


Aéroflitre saturateur et ventilateur mo¬ 
dèle Drapier et Fils, pour la préservation 
et le traitement des maladies de poitrine . 60 » 

Respirateur en celluloïd pour le nez et la 
bouche, du D' Mackensie, avec soupapes 

a inspiration et d’expiration et filtre d’ouate 15 ■» 

Respirateur pour le nez et la bouche. . 7 50 

— pour la bouche, en ébonite. 

avec ouate interchangeable.10 » 

Respirateur pour la bouche, avec treillage 
argent. . . .. 4 „ 

Respirateur ordinaire .... 2 » et 3 » 
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PULVÉRISATEURS 




Pulvérisateur à vapeur, du D' Gapin, modèle Di 
entonnoir à déversoir et cupule pour recueillir la 


Modèle courant. 
Grand modèle. 







LAVAGES D’ESTOMAC 



t<ig. _ijo4. Thermomètre maxima aseptisable, modèle courant, en e'tui nickel ovale, long. i 3 c/m (fig 1757 ) 2 5 0 

Thermomètre maxima prismatique, tout en verre.. ... . . 5 » 

Thermomètre maxima à la minute, aseptisable, avec étranglement, contràé p2r l’État, avec certificat du Laboratoire 

des Arts et Métiers, en e'tui nickel...7 „ 

Thermomètres de haute précision, de Pillischer . .12 » Thermomètres de bains dits “bateaux”, flottant sur 

Avec capsule de compression pour faire redescendre le l’eau. 2 >> 

mercure automatiquement. .16 » Feuilles de température, la pièce O 10 

Thermomètres de bains avec échelle en métal poli Feuilles de température du docteur Ouidet. nouveau 

et flotteur liège. 150 modèle, la pièce . .0 15 j 

3 ALBUMINIMÈTRE 

gj ANALYSE DU SUCRE - VERRERIE GRADUÉE 


Albuminimètre d’Esbach sur 
^ pied bois (fig. 356). . 3 » 

Appareil complet pour analyse 

du sucre.30 » 

Tubes à essais pour analyses 

La pièce .O 25 

Pinces en bois pour tenir les 
tubes à essais . . . 1 50 

Verres gradués à pied (fig. 358). 



MASTICATEUR 

En acier nickelé pour couper 



CRACHOIRS 

. 



Fig. 359. 

Crachoirs de poche (fig. 

deurs), en verre, 7 fr.; en 
Crachoirs de poche, en ve 
Crachoirs en porcelaine, et 
Crachoirs en émail, modèl. 
vercle percé (fig. 359) 0“ < 
80 m/m 
2 50 

Crachoir à ouverture et fer 


ouvercle mobile (fig 109) 

•e des hôpitaux, c-.uvercle i 
couvercle plein (fig. 36o), di 
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Collier-douche n° i, 
se montant sur un 
robinet de cuisine. Prix. 8 
Collier-douche n» 2 . 
se montant sur un 
réservoir en zinc 
verni d’une conte¬ 
nance de 18 litres. — 20 

Nota. — Appareils en crin pour frictioi 
voir page 87. 


Tubs en zinc, fond embouti, qualité forte. 

Diamètre, 70 cent.Prix. 25 » 

Le même, 90 cent..— 30 » 

Tubs en toile caoutchoutée pliants pour le 
voyage, qualité renforcée ; 

70 cent, de fond .... Prix. 30 » 




a cnauttage extérieur permettant ae se veiira 
L’appareil « THERIWO- _...^ 


de vapeur médicamen¬ 
teux ou non, des fumiga¬ 
tions sèches ou humides. 

On peut donc prendre 
confortablement son bain 
chez soi, par conséquent 
sans risques de refroidis¬ 
sement en sortant de 
rétablissement de bain « 
et à l’heure qui convient 


s les retroidissements. 

Le THERMO-BAIN est 

d’un emploi facile et sûr. 
Une fois plié et rangé 
dans son enveloppe en 
papier parcheminé, il n’a 
plus qu’une épaisseur de 
5 à 6 cent, il n’est donc 
pas encombrant. Une no¬ 
tice détaillée pour son 
emploi accompagne cha- 
^ que Thérmo-Bain. 

Appareil Thermo-Bain 
en tissu simple. =70 » 
En tissu double (recom¬ 
mandé pour la solidité). 
Prix : =100 » 


eil pour douches 
lies d’air chaud ou 
r froid, fonctionnant 
secteur électrique 
volts alternatif ou 
tinu indistinctement. 


HYDROTHÉRAPIE 


Verni (fig. 36i) . . Prix. 16 » 

Nickelé .... — 35 » 


AUTO-DOUCHEUR 

à déclanchement automatique 

MODÈLE DRAPIER & FILS 

Breveté S. Q. D. G, 









APPAREILS ELECTRIQUES 


Appareil d’induction volta- 
faradique, modèle trans¬ 
portable (fig. 1732), avec 
pile en porcelaine, fc 
tionnant au bichronr 
de potasse, avec les 
accessoires. 

Petit modèle . 35 » ' 

Moyen modèle 45 » 
Grand modèle. 55 » 


POUR MALADES 



Appareil d’induction à pile 
sèche, à mise en marche 
instantanée même genre 
et prix que fig. 1732). 

Appareil d’induction volta- 
faradique, au bisulfate 
de mercure (fig.- 1733), 
avec les accessoires. 

Petit modèle ... 30 » 


Appareil à courant continu, modèle simplifié, avec galvanoscope et accessoires ; un 
case contient les bocaux vides pour égoutter les éléments et une autre case le 
bocaux pleins pour la mise en marche. 

Nombre d’éléments. 6 10 i5 20 25 

Prix. 30 » 40 » 50 » '6Ô~» 70 » 

Appareil a courant continu (fig. 368), avec collecteur, interrupteur, galvanoscope e 
accessoires. r o r 

Nombre d*éléments. 8 12 18 2A 



APPAREILS DE MASSAGE 


MASSAGE DE L’ABDOMEN 
ET DE L’ESTOMAC 


Boutes creuses en bois (Fig. 


Grenaille de plomb s 


. ■ ■ i Diamètre o“09; poids de la boule o^^iyh; |-oids du plomb D 

ploiplus — 0^101/2; — 0^225; — ^ jki 

’ T^• • 0“I2; - 0>^270,- - 3k5 

fec poi- l Diamètre o^og; poids de la boule o>‘2oo; poids du plomb 
.... — 0-10I/2; _ ok25o: - ,ki 

( ■ — 0*300; ^— 3k3 

xiplissage des boules. Pa arell f plomb, dévisser avec 1 















MASSEURS 
branche sur poignée i 

404 et 4 o 5) i 

nches parallèles ^ 


JAMBES 


Rouleai 




masseurs p' le massage 

- IHYGIÉNIQUE GÉNtRAL 
Petits masseurs'à^poignée et 


MASSEURS JAPONAIS POUR MASSAGE GÉNÉRAL 
Petits masseurs à boule non dévissable 


Rue de Rivoli, PARIS 
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RÉVEILLE-MUSCLES ou FRAPPEURS 



Réveille-muscles ou frappeur (fig 441), avec manche bois, tige baleine et grosse boule caoutchouc. 9.50 
Masseurs en ivoire pour la figure (Envoi sur demande de la notice spéciale). 



MASSAGE VIBRATOIRE 

APPAREILS A MAIN 

Appa,reil Veedee (Fig. 476), avec raccord n° 4, à calotte C et à boule H . . . . 

Le même appareil en écrin gaînerie, intérieur velours avec burette, bouteille d’huile, etc.. 

i5 raccords divers pour le massage des diverses parties du corps 


, =45 
. =56 

= 140 


Fig 

L’appareil à main “Veedee” pour vibration méca¬ 
nique est leger (environ 56o gr.) et de petit volume. Le 
pouvoir vibrateur obtenu avec le “ Veedee” est ample¬ 
ment suffisant pour le traitement de tous les cas où le 
massage, mécanique peut être utile! L’appareil et les 
raccords n»* 1 et 4 (qui sont toujours livrés avec le 
“ Veedee^, sont en général suffisants pour l’application 
appropriée du traitement vibratoire. 

En tournant la manivelle, on met en mouvement un 
volant ajustable qui évolue avec rapidité à l^’extrémité 
de TappareiL Un tour de manivelle correspond à 5o tours 
de volant. Les révolutions du volant transmettent les 
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vibrations à tout l’appareil qui à son tour les transmet 
au corps. 

La force vibratoire peut être augmentée ou diminuée 
P^jr.*^Pé''^teur, selon les nécessités du 4;raitement. 

Diftérents raccords ont été construits pour le traite¬ 
ment d’un grand nombre de cas spéciaux. Les acces- 
soires se montent et se démontent avec la plus grande 
facilite. Pour le traitement de cas spéciaux, il est préfé¬ 
rable de se servir des raccords particuliers à chaque 
cas. chacun d’eux a une action qui lui est propre. 
Sur demande, nous envoyons la notice complète relative 
aux raccords divers spéciaux. 

PARIS ^--- 


Rouleaux Masseurs 
Électriques à âme flexible 

du BARTHÉLEMY (Breveté S. G. D. G.) 



I® Rouleau uni-polaire. — Ce masseur se compose 
de disques en aluminium montés sur un axe flexible; il 
se moule sur toutes les parties même saillantes du corps, 
il est à la fois très doux et très puissant. 

Prix du masseur uni-polaire seul.35 » 

2° Rouleau bi-polaire. — Le rouleau bi-polaire est 
.semblable au précédent; il n’en diffère que par l’adjonc- 
non d une plaque en ébonite centrale, permettant de fixer 
les deux pôles électriques sur le rouleau. 

Prix du masseur bi-polaire seul . . . 30 » 

L énergie électrique est fournie aux masseurs uni-polaires 
et bi-polaires du Dr Barthélemy par une pile électrique indé- 
pendante dont les fils se fixent sur les rouleaux (Voir appa- 
reils électriques^ page 44;. rr 
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APPAREILS de MASSAGE VIBRATOIRE — SISMOTHERAPIE 


Petit masseur vibratoire électrique 

avec fil souple, se montant sur une douille 
de lampe électrique. Fonctionne indistincte¬ 
ment sur courant continu ou alternatif, 
IIO volts. Ce masseur est fourni avec 4 rac¬ 
cords, dont 2 en ébonite et 2 en caoutchouc. 
(Fig. 478). Prix; 130 francs. 

Avec écrin gainerie, supplément . 10 » 


Fonctionnant sur Secteur électrique ou Accumulateurs 


Fig. 454 

ACCESSOIRES POUVANT SE VISSER SUR LA TÊTE DU TRÉMOLO : 
Anneau pneumatique de Il 5 %pourla tête, le dos, l'abdomen et l’eston 

(fig 4=0).= 10 

Plateau ébonite à la cardan de 70 % pour le cœur (fig. 45 1) . .= 12 

Pour le larynx, ébonite (fig. 402) , . . 


Double rouleau rotatif à galets _ 

caoutchouté (fig. 453) pour le dos, l’abdomen, 
les bras, les jambes. 


7 50 

Petit modèle, 40 %..= 12 » 
Grand modèle,.68 %. = 16 « 

Frontal pour le front, les joues, 
le cou, le menton et le traite¬ 
ment des varices (fig. 454). 

Prix. . = 10 » 

avales. 


Nota. — Avoir soin dt 
’.s indiquer sur quel vol- 
e l’appareil doit marcher, 
le nombre de périodes 
îque l’on emploie du cou- 
t alternatif. 


I. Appareil trémolo pour massage vibratoire (fig, 457/ à 
puissance et effets réglables-, breveté, pouvant servir à toutes 
les applications de la massothérapie, y compris le massage 
des parties circonscrites du corps ou de parties très délicates, 
réglable de O à l’effet maximum pendant le travail et sans 
changer la vitesse de rotation du système. 


Moteur avec rhéostat sur tabouret élégant en acajou, fonctionnant sur 
secteur de ville à courant continu, arbre flexible démontable, section ren¬ 
forcée (fig. 457). =400 .. 

Le même sur courant alternatif.= 425 » 

Appareil genre fig. 467 fonctionnant sur secteur de ville à courant continu 
avec tabouret ordinaire en noyer ciré, flexible, démontable,-non renforcé, mo¬ 
teur rond plus petit que celui de la fig. 427, avec trémolo non réglable comme 
amplitude rhéostat de réglage de vitesse .......= 350 » 

Le même, sur courant alternatif.. . = 375 « 

Supplément pour appareil faradique en vue du massage vibro- 

faradique. . . . . = 36 » 

Appareils concusseurs à rouleau, à lanières, etc., depuis . =6 50 

Manche spécial pour mise en marche des appareils concus- 
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MÉCANOTHÉRAPIE 


Notre Maison est concessionnaire exclusive, 
pour la France, des appareils de Mécanothérapie 
Knoxe et Dressler. 

Ces appareils sont universellement reconnus, 
depuis plusieurs années, comme tout à fait pra¬ 
tiques pour le traitement, par mouvements lents 
et progressifs, des articulations ankylosées. Ils 
furent créés en vue de tenir lieu économique¬ 
ment des appareils suédois dont le prix est fort 
élevé. Grâce à ces appareils perfectionnés, la 
mécanothérapie rationnelle est devenue à la 
portée des plus petits établissements médicaux. 

Une installation complète, telle qu’elle est 
choisie le plus souvent par les médecins se com¬ 
pose des appareils suivants : 

Un Appareil à main (ou à moteur) pour les 
traitements par des mouvements passifs; 

Un appareil à poids pendulaire réglable, pour 
les traitements par des mouvements actifs. 

Un apoareil à pendule pour les traitements 
délicats des doigts et de la main. 


Appareils Passifs & Actifs 


pour le TRAITEMENT des ANKYLOSES 


Le prix d’ensemble de ces appareils, éclisses 
et accessoires divers, ne dépasse pas 1.700 à 
1.800 francs. 

Nous possédons les listes de plus de 6oo (six 
cents) installations de ce type, effectuées en Eu¬ 
rope et en France, principalement dans les pays 
où les lois sur les accidents du travail ont atteint 
leur plein effet de développement. 

L’un et 1 autre permettant de réaliser, à l’aide 
d’un jeu d’éclisses appropriées, les exercices ci- 
après : 

Rotation articulaire du poignet. — Flexion 
ariiculaire du poignet. — Flexion articulaire du 
poignet (abduction). — Flexion du coude. — 
Roulement articulaire de l’épaule. — Flexion du 
pied. — Rotation du pied. — Flexion de la che¬ 
ville, du genou et de la hanche. — Flexion du 
genou. — Elévation de l’épaule. — Flexion de la 
main et des doigts. — Flexion du corps en avant 
et en arrière. — Flexion latérale du corps — 
Flexion du corps (avant, arrière ou latérale . 


ENVOI DU CATALOGUE 
DÉTAILLÉ SUR DEMANDE 


Appareil passif disposé ; 


Appareil passif disposé 

L’appareil passif nu sans éclisses. 

Prix; *460 francs. 

Le même appareil, pourvu en plus 
d’une roue motrice, peut être actionné 
par un moteur électrique (no 200 M) 
de 1/3 de cheval environ. 


On règle l'amplitude du 
mouvement à réaliser, selon 
une échelle lisible de 1 à 90“, 
de sorte que le médecin et 
le malade lui-même suivent 
les progrès méthodiques de 
la rééducation qui s’opère. 





Appareil Actif 


Nu sans éclisses 

* 315 francs. 


Dans tous les cas, la dépense d’achat de ces 
appareils sera considérablement moins forte 
que s’il s’agissait d’apjareils de toute autre 
marque connue, et cependant, nous insistons 
bien sur ce point : les appareils Knoke et 
Dressler ne le cèdent en rien aux meilleurs, 
soit au point de vue de l’efficacité pratique, 
de la solidité de construction ou de la sûreté 
précise du fonctionnement. 

L’explication de leur prix abordable, 
exceptionnel, la voici : 

Appareil à pendule pour mouvements actifs. Roulement articulaire 

de l’épaule (Rotation du bras). D’abord, les constructcurs Ont su éviter les 

mécanismes compliqués, les engrenages multiples qu’on re¬ 
marque sur certains appareils, assurément remarquables au point de vue mécanique, mais excessivement coûteux 
Ensuite, le succès a permis la fabrication ]par grandes séries. 

Enfin, le taux du bénéfice industriel et commer¬ 
cial a été fixé avec modération, et l’exploitation de 
ces appareils reste indemme de dessous financiers. 

MM. les Docteurs que là question de la Mécano- 
thérapie intéresse voudront bien s’adresser à nous 
avec confiance. 


Fig. 987. — Appareil à pendule pour mouvements actifs. 
Flexion articulaire du poignet. 


Nous leur enverrons, gratuitement, catalogues, 
devis et tous renseignements désirables sur les 
excellents appareils préconisés ici. 


Il nous a paru que les applications mécanothé¬ 
rapiques devront se généraliser dans notre Jjays aussi 
largement que dans les contrées voisines, et que les 
médecins français trouveront là un élément fruc¬ 
tueux fort justement apprécié de leurs confrères à 
l’étranger. 


ENVOI DU CATALOGUE DÉTAILLÉ 
SUR DEMANDE 
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CONDITIONS DE VENTE 


Les prix du présent Catalogue annulent les précédents. 

Les Tentes ont toujours lieu au comptant pour Paris et des arrhes sont demandées pour l’exécution 
des commandes. 

Pour la Province et l’Étranger, lorsque le montant n’est pas joint à ia lettre de commande, les 
appareils sont adressés contre remboursement. Les frais de retour d’argent sont à la charge du Client. 

Le port et l’emballage sont toujours aux frais du Client et l’expédition faite à ses risques et périls. Les 
emballages ne sont pas repris. Nous engageons nos Clients à vérifier les colis à la réception afin de faire 

rtsponsTbTr *--P“‘eurs, qui sont 

Dans les cas où les mesures fournies seraient erronées et entraîneraient un changement partiel ou 
/ total, les modifications sont aux frais du Client. 

Sur demande nous pouvons envoyer des essayeurs ou essayeuses en Province ou à l’Étranger, dans ce 
cas nous comptons nos frais de déplacement et une indemnité variable selon la distance. 

Les matières premières étant sujettes à de fréquentes variations, les prix du présent Catalogue peuvent 
être modifiés pour cette raison sans autre avis 


